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ERRATA 


Edgardo R. Tremouilles, Relaciones morfométricas en machos polimorficos de Efflagita- 
ttus similis (Grouvelle) (Coleóptera, Heteroceridae). Rev. Soc. Ent. Argentina, 40 (1-4): 
49-59, 1981, 


En página 54, entre las líneas 6 y 10: 

donde dice: “En el intermedio con una longitud entre 4,0 y 4,4mm, el crecimiento 
mandibular promedio es de 0,97 mm.” 

debe decir: “En el intermedio con una longitud entre 4,0 y 4,4 mm, el crecimiento 
mandibular promedio es de 0,81 mm; y en el hipermangdibulado con 
LT de 4,54,55 mm, el desarrollo mandibular promedio es de 0,97 
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min. 


